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Aanvraag omgevingsvergunning, Lisserbroek, Kalmoesstraat 14, 2165 XK, 
plaatsen van een rookgasafvoer, 21-04-2016, 2016-0013398. 

De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. In dit stadium is het indienen van zienswijzen/bezwaar 
nog niet mogelijk. Indien er een (ontwerp)besluit genomen is, zal dit gepubliceerd worden op 
www.officielebekendmakingen.nl. Naar aanleiding van deze publicatie kunt u, indien er sprake is van 
een reguliere procedure, bezwaar indienen. Indien er sprake is van een uitgebreide procedure kunt u 
zienswijzen indienen (bij een ontwerpbesluit) of beroep instellen (bij een definitief besluit). 
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